Mor inz. STANISLAW 


DEBICKI 


MÓJ NAJUKOCHANSZY MAZ 


WIELOLETNI DYREKTOR TECHNIKUM LACZNOSCI I JEJ ORGANIZATOR W 1945 R., 
” ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU OD- 
RODZENIA POLSKI, MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 


zmarł dnia 6 sierpnia 1978 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 15 sierpnia br. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pozostała w głębokim żalu 


ŻONA. 


MEEJSKIE PRZEDSTĘBIOR 
USŁUG ROMVWNALNYCH 
veuws 


West NR 1 D. Z. 6040/78 - 30 
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